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GENERALLUFTZEUGMEISTER Paris, den 28. Juni 1940 
Verbindungsstelle Paris 


Dieser Betrieb ist gemaess Befehl des GENERALFELDMARSCHALL GOERING 
vom 28.6.1940 vom GENERALLUFTZEUGMEISTER treuhaenderisch übernommen. 


Das Betreten desselben ist nur mit besonderer Genehmigung des GENE- 


RALLUFTZEUGMEISTER Verbindungsstelle Paris gestattet. 


Par ordre du GENERALFELDMARSCHALL GOERING du 
28-6-1940, le GENERALLUFTZEUGMEISTER a pris possession, au 
point de vue fiduciaire, de cette usine. 
| L’entrée est permise seulement а ceux possédant une autorisa- 
tion spéciale par le GENERALLUFTZEUGMEISTER Verbindun- 
gsstello Paris. 


и”. Fl. Hauptstabsingenieur 
| У 45816 _Leiter der GL Verbindungsstelle Paris 
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